الاما 0 
ره الاس سلا مية يلبييا 
0 ©» #هن#» ج» 


5 ف 00 

7 كه ق ة 

كيف تكو خ دق في القنص 
© 


ليف : زبومريم الملجري 


أن يكون بصحة جيدة و أن يكون جسمه خالي من الامراض المزمنة لكي يتحمل الاماكن التي سيوضع فيها فأحيانا تكون بالايام و 
يجب أن يكون نظره سليم و أحيانا يفضل أن لايكون أعسر . 
علي القناص أن يدرك شئ واحد في عالم القنص و هو أن تتكرر كل عملية قنص يفعلها بنفس حركة الزناد و طريقة التنفس و 
وضعية الخد علي الاخمص و مسافة العين الي المنظار ثابتةو تتبع الطلقة فيجب عليه أن لا يبعد نظره عن الهدف بعد 

الاطلاق و أن لا يحرك خده عن الاخمص . 


00 6145585, 

8 امن ام 6لا8 

قنص الضباط و أصحاب الرتب العالية و قذ 0 
فنص الضباط و أصحاب الرتب العاليه و فنص 77 


القناصين و قطع امدادات العدو و قنص وعانومع ' # 3 
أصحاب السلاح المتوسط و قنص الافراد ' 
المتقدمة من الجيش و مراقبة تحركات العدو . 


7 
ِ 2< معلا 


8 لامع 


7 ره الالمعالانا 


8100065 


0 
التإش518 0005 
5101م 


وحدة القياس المستخدمة في القنص : 


كما تعلمون فأن وحدة قياس السوائل هي اللتر و وحدة قياس الطول هي المثر. أما وحدة القياس المستخدمة في القنص تسمي 
او 
تجد علي المناظير كتابة مثل : 


30لا 100 © 703 1 - عل10116 


20لا 100 © جهمم ما - 101166 
300لا 100 © جممم جا - 6ل10116 


1116© : هي المسافة بين نقطة و أخري 
3:0 100 © 03م 1 معناها أن الطلقة ستتحرك 1 انش علي مسافة 100 ياردة. 
0 100 © 003 يلا معناها ان الطلقة ستتحرك .لا انش علي مسافة 100 ياردة. 
30 100© 03م 16 معناها أن الطلقة ستتحرك 14 انش علي مسافة 100 ياردة. 


ف 
١‏ ه هر هه 
ما 


كلما كانت الطلقة ستتحرك أقل كلما كانت اصابة الهدف دقيقة مثل 16 انش. 


لكن أذا كان لدينا هدفان احدهما عند 100 ياردة و الاخر عند 200 ياردة فان الطلقة لن تتحرك 1 انش مثلما فعلت في 
0 بل ستتحرك 2 انش عند مسافة 200 ياردة و 3 انش عند مسافة 300 ياردة و هكذا. 
اذا كان ال 002 الخاص بالمنظار اكثر من 1 7003 فأن هذا المنظار يكون عادة للاشتباك و ليس للقنص. 


ملاحظة ٠‏ 
في كل المناظير تتحرك الطلقة الي اعلي اذا حركنا طبلة الارتفاع الموجودة في الاعلي عكس عقارب الساعة و اذا حركنا طبلة 
الاتجاه الموجودة علي يمين المنظار عكس عقارب الساعة فان الطلقة ستتجه نحو اليمين 


السحدت] السلاح :0 الرياح: 0 «رجةالحرارة: 
بطاقة المدي | الارتفاع من سطح البحر : الرطوبة : 
الرياح الارتفاع 
بطاقة المد ي هي أو ل شئ تفعله بعدما تضع المنظار 3 0.50 3 0.00 
علي السلاح هي مثل البطاقة الشخصية الخاصة بالسلاح وس 0.70 38 0.75 


و يجب ان تكون مع القناص في جميع العمليات. 3 1.00 3 1.50 
يا تنكون في المهمه و يكون لدينا هدف 3 1.30 83 3.00 
مثلا علي 350 متر ننظر في بطاقة المدي 

مر 3 أ 5 3 1.70 3 4.50 
لتخبرنا كم 7002 نحتاج للوصول للهدف . 


6.00 3 2.30 3 


11.00 3 3.70 3 


أول شئ نكتب المعطيات التي لدينا مثل التي موجودة 83 4.50 83 15.00 
في المثال الذي علي اليسار مثل نوع السلاح و 
سرعة الرياح الخ. 
ثم نضع هدف علي مسافة 100 متر او ياردة و علي 150 و 200 و 250 الي المسافة التي تريدها انت. ثم نرمي علي 100 و 
نري كم أخذ مني من دهم من ناحية الارتفاع و من ناحية الرياح و نجرب علي المسافات الاخري. 


طرق معرفة المسافات 


نك د 71 
لاصخع 2‏ عم10م 
يوجد طريقتين لمعرفة الاتجاهات بدقة. و هى بطريقة 11 معدر رمد | المتكعصععع صعسور 

و بطريقة 


المترالليزري 


تعتبر هذه الطريقة الاكثر شيوعا عند جيوش العالم حيث 
بضغطة زر يخبرك الجهاز المسافة التي بينك و بين الهدف . 


أشهر المناظير لمعرفة المسافات هو منظار ٠:‏ 


1 . غ+مل األا 
2. 1-هموم 


من أشهر المناظير استعمالا في العالم و يعرف بالنقاط 
الصغيرة الموجودة علي الكروس. ما نريد معرفته هو بأن اناكم ١‏ 
من منتصف نقطة الي أخري يساوي 1 امه 


إإيراك- 


١ 1زثم‎ 5 3600“ 


١ 7/8 4111م‎ ١.١50" 
حا عع‎ 304 111 72.700” 22 100 0 
١ 4 ززكم‎ > .900“ 
١/4 5١| ١/8 411 - 450“ 


؟ن عهان ها ١438‏ > 1ق | 
١00 5‏ "5600 - ماعومق 


نضع اسفل الكروس علي قدمي الهدف و نري كم يساوي 7011 . علي سبيل المثال كما في الصورة اول جندي علي اليسار 
أخذ منا 10 11 


ثم نطبق المعادلة الاتية : 


طول الجندي عادة يتراوح مابين 1.7 الي 1.8 


لاليلننا 11 ليان ليان عاللدلننا 1/111 1111 111111 11111 


209 225 257 309 369 459 909 909 90 


انلكا +6 مك انلكا 0 مك ا 06 مك ا 


س٠١‎ + > 0 


00-1 نا 0 ا 0 


000 4م 
هو المنظار الخاص بسلاح الدراغونوف. طريقة ممممم غم | 
الايسر من العدسة فيخبرنا كم المسافة. 
لكن هذا المقياس تجده احيانا مخصص 
للذين طولهم 1.5 واحيانا 1.7 او 1.8 


المسافة الغير حقيقية * حجم الجسم الاصلي 
مقياس المنظار (1.7 او 1.8 او 1.5) 


1. الجاذبية. 
2 الرياح. 
3. درجة الحرارة. 
4. دوران الارض. 
5.ارتفاع الهدف. 
- مع وجود عوامل اخري لكن تأثيرها خفيف علي الطلقة. 


لقد تحدثنا عن الجاذبية سابقا حيث ان الطلقة ستهبط أكثر كلما 
طالت المسافة 


ما يهمنا في الرياح هما عاملان فقط : 


1.سرعة الريح. 
2.أتجاه الريح. 


طرق معرفة سرعة الرياح : 
1.أجهزة قراءة سرعة الرياح. 
2.قراءة الاعلام. 

3.قراءة الطبيعة. 

4. عع تنامط 


من ناحية أجهزة قراءة سرعة الرياح فأن اع/56وع)) يعتبر 
مهيمن في هذا المجال. 


- يتم قراءة سرعة الريح عن طريق أخذ زاوية العلم و قسمتها علي 
أربعة ليعطينا بعد ذلك الناتج بالميل. 


56 ممع دع 000 
يت ععة 
معد 
مه برامج! دوصمح اليا 
.عامم عط؟ 


| ععاعظة و للك 
عامج ع1 4ه عواة_ | 


راع اتدمتاعك ذا وما 
عامم عذا؟ عه عهعاء 


د اس 5 عم اع نجعه وماعا 
7 عاطاعت بأعمعاء بالصوت 
الله 0 ةك 0 اس 


تعضنع؟ هذا _ امفموحج عمط 
عط ١‏ ,قعامماء عطه 
مداه عط عرعجعه؟ 


405 


طريقه الأحساس بالرياح : 


٠ه‏ تكون سرعة الريح بين صفر إلى 3 ميل في الساعة عندما لا يحس بها الإنسان على وجهه. 
«٠‏ تكون بين 5-3 ميل في الساعة عندما يشعر الإنسان بحركتها الخفيفة على وجهه. 
و تكون بين 8-5 ميل في الساعة عندما تنحرك أوراق الشجر بحركة ثابتة. 

.  .قاروألاو تكون بين 12-8 ميل في الساعة عندما تحرك الغبار‎ ٠ 

٠‏ تكون بين 12 - 15 ميل في الساعة عندما تحرك الأشجار الصغيرة والأعشاب بقوة. 


12 
.100105 أ0 غ010 نأ-6 1/1 عو اك 0اء7عانامء لدآل ,عو م0002 


1عااناتة 1118 نالان _ا5 1 اع ٠‏ 1128 الماع 125 لخ انالا 


أذا كانت لدينا سرعة رياح بقيمة 10 ميل و 7ه ع1 170 


جائت من ناحية الساعة 3 او 9 اذا تكون قيمة ع 
الرياح كاملة. ١‏ 


-آعالانا8 ع7 نزم اق8 عاج عنم ازمعع كملدايثا 
اع ا عكن 1 160 


- لن تكون لها قيمة أذا جائت الرياح من 6 او 12. 


- ستكون بنصف القيمة أذا جائت من الاتجاهات الاخري. 


الااعا 1 55 كان 0 اي 


- اذا كانت المسافة 500 نكتب 5 
و اذا كانت 450 نكتب 4.5. 

- اذا كانت المسافة ما بين 0 و 500 
نكتب في المقام اي في الثابت 13 و 
هكذا مع باقي المسافات ٠‏ 


500 


400 


المعادلة الحسابية ٠‏ 


(ع10) (1.467) زطمم) 


لازنا 805ه!ا (ظامه 3) غعونقا ودأكااةثالا 
0 300-30 ت ١0؟‏ وعع ينولأمطآ 


(305).003ل/ا 


طمحم - سرعة الهف بالميل 
+270 زمن طيران الطلقة 
05 - المسافة الي الهدف بالياردة 0 


- اذا كان الهدف يتحرك مع ميول فيطبق فيه الجدول الذي في الاسفل : 


200 


300٠300 0‏ 3 )0) 5اع/ز00ا0طا ذااأنا إخامهم 6) غ)08)ا ومتمدسة 


يتم التصويب علي الاهداف المتحركة بطريقتين : -- 
1. التعقب ‏ ع30018+ 

و هي تحريك المنظار مع الهدف 
2 المصيدة 2 عمءاءت+ 

و هي انتظار الهدف الي ان يصل الي نقطة معينة 


تلأابنا وماكاك .لأا “اعمس 1 


30 [51680 نامل . ملاامم مق 1 


.880 اع عممم» عباعألاعة م10غع0 ةا .لقع اأععنه0ء مامأ ع/ا0م 182902116 شاوااة 
ٍ . . 1 4161 “7-8 
أحيانا يكون الهدف فوق عمارة او فوق جبل بأرتفاع مثلا 30 درجة 5 5/ 
..فال300 مترالافقية ليست مثل ال300 متر الرأسية في قانون 
الجاذبية . 
فأذا ضربنا هدف علي مسافة 300 ياردة و اردنا ان نضرب 
هدف علي نفس المسافة لكن اعلي فأن الطلقة سترتفع أكثر و 
ستضيع الهدف . 300 00 آشاء 

205 


إ/إكد ل سا ل ليق 
!111 ُ 


اذا كان الهدف بأرتفاع 5 درجات نأخذ مسافة سقوط الطلقة بالانش و نضربها في 0.004 و هكذا مع باقي الدرجات 


46.5" 


0600 
-101* 
13,5" 
29,5" 
50.5" 


06000 
-102" 
13.6, 
29,7" 
51.0* 


0ع االا/ا00/منا 
12 8112 ,:و-69 223, 
500 400 300 200 
63.3 30.3 "18.2 722- 
"8.4 "4.9 "2.4 "10 
"18.5 "10.6 5.3 "2.1 
,316 "185,2 "9,1 "3.6 


ل567101 ع0 لالالا00/مل 


1 190-01 تتاناترعة1/ا :6 51م لاعن نالا 300. 


500 
-670" 
5.0, 
12,7" 
33.6, 


400 
40.5" 
55 
12.0" 
20,5" 


300 
21.9" 
2.9 
64, 
11.0" 


200 


03“ 


1,2" 
2,7 
46" 


100 


-2.0" 


0,3" 
05 
10" 


100 


2.2 


0,2" 
0.6» 
10", 


م0ل أعاانا8 
305 
95 45 
695 60 


م0ل اعاان8 
300185 
5 45 
5 60 


لالا1 2/00 نا ١/6‏ آناه/1 60 
ل1101م5 اعم |/ 20 


4. ا 176165 م010 
5. عا 1705 م010 
4. لا 151165 م00] 
0. ا 15065 م010 
<١ .4‏ 100565 م02)0] 
٠.4‏ 10665 م010 
١ .1‏ 1005 م0() 
5 لا 15065 م0020 
3 لا 1006165 م00 
٠ .7‏ 157065 م010 
6. لا 157065 م010 
0 لا وعطعم؛ مم0 


5 605: 
10 060865: 
15 861665: 
20 80865 
25 80865 
30 0801885 
35 601865: 
40 665: 
45 60]865: 
50 8016485: 
55 601665: 
60 6085 


١1-7 

00+ 800 600 400 عه 

25 7.72 15.94 26.56 2 

(660)2008ة/ع1اء 39.78 26.29 1582 7.68 3 عاناناقاعم77ع) كم 

|0655 15.711 26.03 39,26 655 

15.59 2578# 6 
15.48 25,53 8 
15.38 25.2290 
15.27 25.05 +4 
15.16 24.81 -8 
15.05 24.57 -1 
14.94 24.32 4 


- ترتفع الطلقة مع زيادة درجة الحرارة. 


.5 716356]| اننأ 61م 6177 35 كعكقعععل بتاأوواعل اث 


.565]] تأعقمتم] 01 األالمم رععدقمعم] ع اراقع ملع كم 


معكقفعع مر لاقم ) عل لاض 


50م 55 5500 500ك 3500 2500 1500 00ك 

3017 78624 7.11 7.18 726 34م 3كخم 7.52 0ن0ك 

388 14.67 14.235 14.45 14,867 14.85 15.13 15.38 ققق 68هقكمقم 

21 22.48 22.88 23.30 23.75 24.23 4ت خخ 25.25 لقة (كلصدةن 

51.857 32.55 33.29 54.08 34.92 35.82 35.78 37.80 1000 
ٌَ6اا لل لطم 


.2 كلنالتااة طنغاينا معسمقععع ق 4ق زققص ) مملتاخ يماع 


- تتحرك الارض من الغرب الي الشرق. 


- اذا رمينا في اتجاه الشرق فأن الطلقة سترتفع. 


- أذا رمينا في اتجاه الغرب فأن الطلقة ستنخفض. 


هذا الاختبار علي مسافة 1000 متر 


وضعية الرماية 


- كلما أقترب الجسم الي الارض, زادت نسبة استقرار الجسم. 
- الوضعية الامثل في القنص هي وضيية الانبطاح. 


وضعية الانبطاح 


- يجب أن يكون الجسم و السلاح في خط مستقيم و ذلك ليقل نسبة 
ارتجاج البندقية عند الاطلاق. 


- يجب أن تكون السبطانة حرة و لايستند السلاح عليها. 
- يستعمل كيس صغير من الرمل يوضع في نهاية الاخمص 
لزيادة استقرار البندقية. 


- يجب ان لايستند السلاح علي سطح صلب. 


- يفضل الاسناد علي الكعب و الكوع الايمن لزيادة استقرار 


0 


نيا ليش ييه ين رموه نير أ 
ايت جه 


تت 


- يجب أن تكون المسافة بين العين و المنظار في خط 
مستقيم و أن يوضع الخد علي الاخمص. 


- تكون المسافة بين العين و المنظار ما بين 5 الي 7.5 سم 


7/5 


. ع 5 5 
. 


شهيق التوقف من الضغط على الزناء 0 ' 
يفلغخغه 


اطلاق الرصاصة 


الضغط على الزناد 


يف 


- وتنجح هذه العملية» إذا كان الإصبع الضاغط بعيداً تماماً عن الاتصالء أو ملامسة. أي 
جزء من السّلاحء عدا الزّناد. بينما بقية العضلات القابضة تُثبت السّلاح» وخلال هذا الثبات 
تنمو تدريجياً حركة سحب الزناد. 


